 O cascada fierbinte curge pe sub Bucuresti? Iata de unde vine apa si de ce reprezinta un pericol Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Social radet O cascada fierbinte curge pe sub Bucuresti? Iata de unde vine apa si de ce reprezinta un pericol Autor: Gabriel Kolbay Marti, 08 Ianuarie 2019, ora 14:56 27237 citiri O intreaga cascada de apa fierbinte se scurge continuu din reteua RADET in subteranele Capitalei, riscand sa afecteze stabilitatea solului pe care sunt ridicate blocuri, scoli si spitale, sustine consilierul municipal Ciprian Ciucu (PNL) Inca de luni Ciprian Ciucu atragea atentia - prin intermediul unei postari pe o retea de socializare - ca apa fierbinte care se pierde din reteaua ciuruita a RADET se scurge in subteranul Bucurestiului, afectand stabilitatea solului pe care sunt strazi, locuinte si institutii Marti, consilierul PNL a postat si parametrii de livrare a agentului termic prin reteaua RADET, asa cum erau ei inregistrati la ora 6:00, in dimineata zilei de 8 ianuarie Foto: Facebook/Bogdan Ciucu "Se poate vedea din imagine ca, intr-adevar, pierderile nu erau ieri de 1 000 de tone de apa pe ora Adevarul era mult mai crunt: se ajunsese la pierderi de peste 2 000 de tone pe ora E o intreaga cascada care curge sub Bucuresti si care, bineinteles, risca sa afecteze solul", a declarat pentru Ziare com Ciprian Ciucu Intr-o astfel de situatie, consilierul PNL sustine ca singura solutie este un plan solid de investitii, care sa opreasca aceasta risipa periculoasa Ads "Fara investitii, reteaua RADET a ajuns un asa ciur incat, ca sa ajunga caldura in case, trebuie crescuta presiunea Iar cand creste presiunea apar alte si alte avarii E un cerc vicios Gabriela Firea, lasati concertele si spectacolele si planificati investitii serioase! Chiar daca sperati ca nu va crapa de tot in timpul mandatului dvs, nu veti scapa de raspundere!", sustine Ciprian Ciucu UPDATE Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a sustinut pentru Ziare com ca aceasta cascada nu exista, iar lucrurile nu stau asa cum le prezinta consilierul PNL "Pierderile exista, dar nu sunt nici de ieri, nici de astazi Ceea ce nu exista este aceasta cascada subterana Nici nu ar avea cum sa existe, in conditiile in care apa se duce intr-un sistem de canalizare Exista, la nivelul micro, infiltratii, sigur Dar cantitatea este infima fata de ce se duce in canalizare Nu este o situatie de natura sa puna orasul in pericol Daca toata aceasta apa s-ar strange in galerie, nu ar ajunge sa iasa la suprafata? Pe unde vedeti ca iese abur, ar iesi intr-un final si apa, la cantitatile despre care vorbim Si nu cred ca ati vazut asa ceva, prin oras Ads In ceea ce priveste zona Vacaresti, nu avem acolo o situatie deosebita, nu este nici cascada subterana si nici nu ar avea cum sa mai functioneze sistemul, daca ea ar exista", a explicat administratorul special al RADET Urmeaza schimbari de conducte care ne vor lasa fara apa calda In plus, acesta sustine ca actuala administratie n-a pierdut ultimii ani, ci i-a folosit pentru a pregati documentatiile necesare investitiilor in sistemul de distributie "De la venirea noii administratii nu s-a stat Dimpotriva, chiar s-a muncit Dar nu poti rezolva in doi ani de zile ce nu s-a rezolvat in 25 de ani Ca sa schimbi o conducta cum e cea care s-a spart la finele anului si a cauzat probleme, ai nevoie de intreaga documentatie: studiu de fezabilitate, caiet de sarcini, avize, proiectare Realizarea unui asemenea set de documente pentru o asemenea investitie - care inseamna redimensionare, se intervine pe galerii la peretii de sustinere - ca trec masini pe deasupra - nu ne jucam cu vietile oamenilor Doar documentatia dureaza un an, un an si ceva", a declarat pentru Ziare com Alexandru Burghiu Ads In plus, sustine Burghiu, pentru 2019 exista un plan de investitii si inclusiv proiect tehnic deja intocmit pentru reabilitarea a 64 de kilometri de sistem de distributie Se va schimba si parte din Magistrala 2 de distributie, la care s-au inregistrat avarii inainte de sarbatorile de iarna si din pricina carora zeci de mii de bucuresteni au ramas in frig, in case Lucrarile la magistrala vor incepe, insa, abia dupa ce sezonul rece se va termina si RADET nu va mai furniza agent termic Asta nu inseamna, insa, ca bucurestenii nu vor avea de suferit, in conditiile in care o magistrala in lucru inseamna imposibilitatea furnizarii de apa calda pentru o buna perioada de timp catre populatie Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: De ce nu-l va demite premierul Ciucă pe plagiatorul Florin Roman: ”Ar crea un precedent nedorit” Noul ministru al Inovării, Cercetării și Digitalizării, Florin Roman, a stârnit revolta opiniei publice după ce a ieșit la iveală că și-a plagiat lucrarea de disertație Premierul Ciucă Prin câte schimbări de guverne a trecut Raed Arafat Politicienii au încercat să scape de acesta dar sistemul pentru situații de urgență ”este construit să depindă de el” De șapte ani, doctorul Raed Arafat este șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului de Interne însă de-a lungul timpului a fost ținta unor scandaluri legate de # cascada subteran RADET , # pierderi apa RADET , # pierderi apa Ciprian Ciucu Alexandru Burghiu Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii MosGerila Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Ar trebui sa deschidetiun stabiliment Bai Termale Bucuresti :)))) Cat mai aproape de sursa de apa calda :))) Vezi tot cbucur Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 "Ca sa schimbi o conducta cum e cea care s-a spart la finele anului si a cauzat probleme, ai nevoie de intreaga documentatie: studiu Vezi tot Vezi toate comentariile (10) Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Decizia luata de Mercedes dupa ce FIA a respins contestatia formulata la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi TelekomSport ro Un nou tun de ULTIMA ORA dat de FCSB Becali face SHOW total pe piata transferurilor si aduce unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I Adevarul ro Chinurile prin care trece o tanara de 17 ani afectata de "Long Covid": "Am avut peste 80 de simptome" VIDEO Ads Top stiri din Actualitate Două tone de muşchi ţigănesc şi urechi de porc contaminate cu o bacterie periculoasă au fost retrase de la vânzare Cine a cumpărat produsele trebuie să le distrugă urgent Zeci de biciclete donate de un ONG unor copii orfani din București, ”confiscate” de DGASPC: ”Mi-au spus că nu au spațiu” Imagini șocante cu un șofer inconștient care încearcă să treacă cu un Audi printr-un râu învolburat VIDEO Coronavirus România Prima zi cu mai puțin de 500 de cazuri în ultimele 4 luni Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în cazul copilului de 13 ani împuşcat din greşeală de un poliţist VIDEO Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 